ZE STOJOWSKICH 


MARYA KUMMEROWA 


żona majstra blacharskiego, obywatelka m. Krakowa 


przeżywszy lat 57, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 3 maja 1917 roku. 


? 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 13 przy ul. Czarnowiejskiej na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 5-tej po południu, na który to smutny obrzęd 
stroskany mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 7 b. m. o godz. pół do g-tej rano w kościele św. Szczepana na Piasku. 


Latied pogrzebowy „Lonserdie” Jama Wolaago w Krakowie, pl Szczepański 2 


